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PITA GO RAS 

ACADEMIA 


1. Si: (a + l)a° O (a + 2)0 5 
Calcule (a 2 + a)° en radianes. 

A) tt/30 B) ti/ 15 C) tt/9 

D) tt/6 E) 7tt/30 

2. Si — rad O a°b'c", calcule (a + 2b - c) 5 en 

32 

el sistema inglés. 


6. Siendo S y C los números que representan la 
medición de un ángulo en grados 
sexagesimales y grados centesimales, 
respectivamente, cumplen la igualdad: 


1 


r~ 
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A) 72° B) 81° C) 90° 

D) 99° E) 108° 


3. Sabiendo que: 




O a°b'c" 


Calcular la medida radial de dicho ángulo. 

A) 1,9tt rad B) 2,9 tt rad C) 3,971 rad 

D) 4,9tt rad E) 0,9-rt rad 

7. Determinar la medida circular del ángulo que 
cumpla con la igualdad, siendo S, C y R los 
números convencionales para un ángulo: 


A) 10 B) 15 C) 20 

D) 24 E) 25 

4. Un ángulo "a" mide a0b° y también acO 5 . Si 
c > b, ¿cuál es el menor valor que puede 
tomar "a" en radianes? 


— rao 
i) J rad 




E) 1 


5. Calcular la medida del menor ángulo, en 
radianes, que forman las agujas de un reloj 
(minutero y horario) a las 15 horas 16 
minutos. 


' 360 

D) — 

' "3AH 


B) — 

J 90 

E) — 




A) tt/ 2 rad 
D) tt/ 8 rad 


B) tt/ 4 rad C) tt/ 5 rad 
E) tt/ 10 rad 


8. Si S, C y R son los números que representan la 
medida de un mismo ángulo en los sistemas 
conocidos y se cumple: 


—, 19R 

óVTo + — 


Vc + Vs 
Vc-Vs 


Calcular: R/4 

A >ñ B ^ío c >i 

D )f E >I 














PITAGORAS 

ACADEMIA 


9. Se tiene dos ángulos positivos, y se sabe lo 
siguiente: la diferencia del número de 
minutos centesimales de uno de ellos con el 
número de minutos sexagesimales del otro es 
400, además sus números de grados 
sexagesimales y centesimales del segundo y 
primero suman 10. Calcule la diferencia de 
estos ángulos en radianes. 



10. Dada la expresión: 



E = 


(C + S)x + (C - S)y 


Si E es independiente de x e y, calcular el valor 
de E _1 + Rtt - 1 , siendo S, C y R las medidas 
convencionales de un ángulo trigonométrico. 


A) 27 
D) 57 


B) 37 C) 47 

E) 67 




